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भाग I - खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( खा बालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और अन्यतम न्यायालय द्वारा जारी की गई निषितर नियमा, 

बिनियमों तपा मावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित मधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of theGovernment of India (other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court 


प्रौद्योगिक विकास तथा समवाय- कार्य मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली , दिनांक 15 मई 1968 
सं० एल० ई० आई० ( ए . )- 18 ( 1 )/ 67 - इस मंत्रालय के 
संकल्प संख्या एल० ई० आई० ( ए . )-16( 1 )/ 67 दिनांक 16 
फरवरी, 1968 को जारी रखते हुए , भारत सरकार ने चिकित्सा 
यंत्रों , उपकरणों तथा साधनों की विकास सलाहकार समिति की रचना 
में निम्नलिखित वृद्धि करने का निश्चय किया है : 
1. ब्रिगेडियर एन० के० मिना, 

सदस्य 
उप - महानिदेशक ( ई० एण्ड एस० ) 
सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवा का 

महानिदेशालय , नई दिल्ली । 
2. श्री ए . बी . राव , 

सदस्य 
निदेशक ( उपभोक्ता उत्पाद ) 
भारतीय मानक संस्था , मानक भवन , 
9, बहादुर शाह जफर मार्ग , 
नई दिल्ली - 1 

मावेश 
मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति सभी 
सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाये और सर्व- साधारण की जान 
कारी के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 

डी० आर० सुन्दरम , संयुक्त सचिव 


1964 के अन्तर्गत सरकार को पोत निर्माण तथा पोत मरम्मत 
उद्योगों जिनमें उनका विकास भी शामिल है, से संबद्ध तमाम 
मामलों में सलाह देने के लिये एक परिषद् जो पोत निर्माण एवं 
पोत मरम्मत की केन्द्रीय सलाहकारी परिषद के नाम से प्रसिद 
है, की स्थापना की गई थी । 
_ नौवहन, पोत निर्माण और पत्तन राष्ट्रीय सम्मेलन जो 
दिसम्बर , 1967 में नई दिल्ली में हुआ था , ने उक्त समिति द्वारा 
पोत निर्माण , पोत -मरम्मत और समुद्री सहायक उद्योगों के उत्थान 
के लिये किये गये काम को नोट किया । सम्मेलन ने यह अनुभव 
किया कि इस बात को पुष्टि में रखते हुए कि कच्चा सामान और 
उपस्कर प्राप्ति , पोत निर्माण और पोत- मरम्मत की आवश्यकताओं 
के लिये अपेक्षित प्राथमिकताओं के दिये जाने और सरकारी और 
अन्य ऐजन्सियों में समन्वय की दृष्टि से पोत निर्माण और पोत 
मरम्मत उद्योगों की कठिनाइयां अधिकाधिक जटिल होती जा 
रही हैं , यह आवश्यक है कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये 
उपाय बनाने तथा उनकी सिफारिश करने के लिये मौजूदा समिति 
के स्थान में एक स्थायी समिति बनाई जाये । सरकार ने इस 
सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और पोत निर्मण , पोत मरम्मत 
और पोत सहायक उद्योगों के लिये एक स्थायी समिति स्थापित करने 
का निर्णय कर लिया है । इस समिति का कार्य निम्न विषयों में 
सरकार को सलाह देना है : ---- 
( 1 ) पोत निर्माण , पोत मरम्मत और सहायक उद्योगों 

जिनमें उनका विकास भी शामिल है, से संबद्ध 

तमाम मामले । 
( 2 ) ऐसे मामले जिनको समय-समय पर केन्द्रीय सरकार 

इस समिति के पास सलाह देने के लिये भेजे । 
4. समिति अपने विमर्श के दौरान पोत मालिकों, पोतनिर्माण 
और पोत मरम्मत उद्योगों के प्रतिनिधियों से सलाह ले सकती है 
और यदि आवश्यक हो तो उनके प्रतिनिधियों की साक्षी के 
रूप में जांच कर सकती है । उसे सरकार की पूर्वानुमति से विशिष्ट 
समस्याओं के एक या दो विशेषज्ञों को आमंत्रित करने तथा उनकी 
जांच करने का भी अधिकार होगा । इसके अलावा वह पोत मालिकों 
और अन्य संबद्ध हितों में से जानकार और व्यावहारिक व्यक्तियों 
को सहयोजित कर सकती है । 
5. इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :--- 
1 . श्री एच . पी . नन्दा 

अध्यक्ष 1 
इस्कार्टस लिमिटेड , कनाट सर्कस , 
नई दिल्ली । 


गाथ 


परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 1968 
सं० एस० वाई०- 37 ( 5 )/ 67 -- पोत निर्माण और पोत 
मरम्मत उद्योगों के लिये सामान और सहायक साज- सामान के 
उत्पावन को प्रोत्साहन देने के उपायों पर सरकार को सलाह देने के 
लिये भारत सरकार ने 1957 में एक पोत सहायक उद्योग समिति 
की स्थापना की थी । इस समिति ने यो प्रतिवेदन , एक 
सितम्बर, 1959 में और दूसरा अप्रैल , 1966 में प्रस्तुत किये 
है और पोत सहायक साज -सामान के . भारत में निर्माण के लिये 
विभिन्न उपायों की सिफारिश की है । 

2. उक्त समिति के अलावा भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या एस० वाई - 22 ( 13 )/ 60 दिनांक 24 मार्च, 
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सदस्य 


1 


2. चीफ आफ मटीरियलस , 

जल सेना मुख्यालय , 
नई दिल्ली । 


8. भारत सरकार का नौसलाहकार, बंबई सदस्य 1 
9. तकनीकी विकास का महानिदेशक या सदस्य 1 

उनका प्रतिनिधि । 
10. श्री एस० कस्तुरी,निदेशक ( यांत्रिक ) सदस्य 1 

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय । 
11 . निदेशक ( परियोजनायें ) परिवहन सदस्य - सचिव 1 

तथा नौवहन मंत्रालय । 


18 


3. पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योगों सदस्य 

के 6 प्रतिनिधि --- हिन्दुस्तान शिपयार्ड 
लिमिटेड, गार्डनरीच वर्कशाप , 
कलकत्ता, विन्नी इंजीनियरी वर्कस , 
मद्रास , सींधिया वर्कशाप , बम्बई , 
मजगांव डाक लि० , बम्बई और 
शालीमार वर्कस लिमिटेड , कलकत्ता 

में से प्रत्येक के एक एफ । 
4. जहाजी कम्पनियों के तीन प्रतिनिधि 

एक भारत के जहाजी निगम द्वारा 
और दो भारतीय राष्ट्रीय स्टीमशिप 
मालिक संघ ( एक कलकत्ता से 

और दूसरा बम्बई से ) द्वारा नामित 
किये जायंगे । 
5. भारतीय इंजीनियरी संष ( पोत सदस्य 

निर्माण और पोत मरम्मत प्रभाग ) 

बम्बई का एक प्रतिनिधि । 
6. वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 

सदस्य 


6. जब कभी आवश्यक हो , समिति को किसी और सदस्य को 
सहयोजित करने की शक्ति होगी । 

7 . जब भी आवश्यकता होगी तभी समिति की बैठक होगी और 
वह अपने कार्य के बारे में सरकार को प्रतिवेदन और सिफारिश 
पेश करेगी । 

8. समय -समय पर जारी किये गये केन्द्रीय सरकार के नियमों 
के अन्तर्गत सरकारी और गैरसरकारी सदस्य पाए दैनिक भत्ते / 
यात्रा भत्ते के अधिकारी होंगे । सरकारी सदस्य अपना दैनिक भत्ता / 
यात्रा भत्ता अपने - अपने विभागों/कार्यालयों, इत्यावि , से लेंगे । समिति 
के सदस्य किसी और पारिश्रमिक के अधिकारी नहीं होंगे । 

9. इस समिति का मुख्यालय परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय 
(परिवहन पक्ष ) नई दिल्ली में होगा । 

आर० दोरायस्वामी, संयुक्त सचिव 


1 


7 . भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक बंबई . सदस्य 


1 


entry "Shri Bhagwan Singh " occurring at Serial No. 11 in 
Para 2 thereof, the entry " Shri A . K . Roy " shall be substituted . 

ORDER 
ORDERED that the Rcaolution bo published in the Gazetto of 
India. 

B , KRISHNAMURTHY , Undor Socy . 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND 

COMPANY AFFAIRS 
(Department of Industrial Development) 
New Delhi, the 13th May 1968 

RESOLUTION 
No. LE ( A ) - 16 ( 1 ) / 67. In continuation of this Ministry s 
Rosolution No. LEI ( A ) - 16 ( 1 ) / 67 dated the 16th February , 
1968 , the Government of India havo decided to makotho 
following additions in the composition of tho Advisory Com 
mitter for the Development of Medical Instruments , Equip 
ment and Appliances : 

Members 
1. Brigadier N. K. Mitra , 

D . D . G ( ERS ) . 
Directorate General of Armed Forcos , 
Medical Sorvices , 

New Delhi . 
2. Shri A. B. Rao , 

Director ( Consumer Products ) . 
Indian Standards Institution , 
Manak Bhavan , 
9 , Bahadur Shah Zafar Marg , 
New Delhi- 1 . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution bo communicated 
to all concerned and that it be published in tho Gazette of 
India tor general information . 

D . R . SUNDARAM. Jt. Secy . 


MINISTRY OF EDUCATION 

New Delhi, the 16th May 1968 
___ No. F . 1 - 8 / 67YS- 2 . - In continuation of the Ministry of 
Education Notification of even number dated tho 18th Octo 
ber , 1967 

Shri G . K. Chandiramant, 
Socretary , 
Ministry of Education , 

New Delhi. 
18 nominated as a member of the All India Council of Sport , 
with immediate oftect and up to the 17th October 1968, vice 
Prom Kirpal sinco retirod . 

R. L . ANAND. Under Secy . 


MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING 

( Transport Wing) 

New Delhi- 1, the 16th May 1968 
No . SY - 37 ( 5 ) / 67 . - 1 . The Government of India sot up a 
Ship Ancillary Industries Committco in 1957 to advise tho 
Government on the steps to be taken to encourage the indl 
genous production of materials and ancillary equipment for 
Rhipbuliding and shiprepairing industrles . This Committco has 
submitted two reports one in September, 1959 and tho othor 
in April, 1966 and have recommended the various steps that 
should bo taken for the manufacturc of ship ancillaries in 
India. 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi, the 17th May 1968 

RESOLUTION 
No. 28 (63 ) - Plant( A ) / 66 .- - In the Ministry of Commerce 
Resolution No. 28 (63 ) -Plant ( A ) / 66 dated the 9th January . 
1967 published in the Gazette of India , Extraordinary , for tho 
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3. Six representatives of Shipbuilding and shipropalrlog in 
dustries one each from Hindustan Shipyard Limited , Garden 
Reach Workshops, Calcutta , Binny Engineering Works Ltd ., 
Madras, Scindia Workshops, Bombay. Mazagon Docks Ltd ., 
Bombay and Shalimar Works Ltd ., Calcutta. 


4 . Thrte representatives of shipping companies ono to the 
nominated by the Shipping Corporation of India and two by 
Indian National Şteamship Owners Association ( 1 from Cal 
cutta and the other from Bombay ) . 


2 . In addition to the above, a Council known as the Central 
Aidvisory Council for Shipbuilding and ship -repairing was set 
120 vide the late Ministry of Transport Notification No . SY 
22 ( 13 ) / 60 dated the 24th March , 1964 to advise the Govern 
nont on all matters relating to shipbuilding and ship 
repairing industries including their developments . 

3. The National Conference on Shipping, Ship -building and 
Ports , held in New Delhi, in December, 1967, took note of 
the work done by the above mentioned Committee for pro 
moting the development of shipbuilding , shiprepairs and narine 
Ancillary industries . The Conference felt that in vicw of the 
fact that the problems faced by the shipbuilding and ship 
repair industries were becoming increasingly complex from 
the point of view of procurement of raw materials and equip 
neat, assignment of requisite priorities for the requirement 
of shipbuilding and shiprçpairs, coordination among the 
Governmental and other agencies , it was necessary that a 
Standing Committee be set up in place of the existing Com 
mittco to formulate and recommend measures to overcome 
the difflculties . The Government have accepted this rocom 
mondation and have decided to set up the Standing Com 
mitteo for Shipbuilding , Shipropalrs and Ship Ancillaries, The 
functions of this Committee will be to advise the Central 
Govornment on : 

(i) all matters relating to shipbuilding, shiprepairing and 

ship ancillary industries including their development; 
( 11 ) such other matters as the Central Government may 

refer to the Committee for advice from time to time, 
4 . The Committec may consult the shipownors, representa 
tives of the shipbuilding and shiprepairing industries and , if 
necessary , examine their representatives as witnesses during 
the course of their deliberations . They have also been autho 
rised to invite and examine, with prior permission of the 
Government, one or two foreign experts on particular pro 
blems. Further they may co - opt knowledgeable and practical 
persons from among the shipowners and of other connected 
intorests , 

5. Tho composition of the Committee will be as follows : 
Chairman - 1 

1. Shrl H . P . Nanda, Escorts Limited , Connaught Circus, 
New Delhi, 


5 . A representative of Indian Engineering Association 
( Shipbuilding and Shiprepair Division ) Bombay. 

6 . A represontative of the Ministry of Finance , 

7. The Chicf Surveyor with the Government of India 
Bombay. 

8 . The Nautical Advisor to the Government of India , bom 
bay . 

9. The Director General of Technical Development or bis 
representative . 

10. Shri S. Kasturi, Director (Mechanical), Ministry of 
Transport and Shipping. 


Member Secretary - 1 

11. Director ( Projects ) Ministry of Transport and Shipping. 

6 . The Committee shall have power to co - opt any other 
membor as and when required . 

7 . The Committee will meet as and when necessary and 
submit report / 3 to the Government on its work and recom 
mendations , 

8 . The official and non - official members will bo entitled to 
DA / TA as admissible under the Central Government rules 
issued from timo to time. However, the official members 
will draw their TA / DA from their respective Departments / 
officers, etc . The membors of the Committee will not be 
entitled to any other remuneration , 

9 . The Committee will havo its Headquarters at New 
Delhi in the Ministry of Transport and Shipping ( Transport 
Wlng ) . 


Mombers -- 16 

2 . Chiof of Materials, Naval Headquarters , New Delhi, 


R . DORAISWAMY. Jt. Socy . 
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